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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

(स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 25 फरवरी , 1982 

संकल्प 
सं . य . 12012/ 28/ 81 - एम . ई . ( पी . ) . --8 सितम्बर , 1981 के संकल्प सं . 
यू . 12012/ 28/ 71 -माम . ई . ( नीति ) के अरारण में भारत सरकार के स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण मंत्रालय ने उक्त संकला में दी गई शतों के अनुसार विभिन्न 
मामलों की पनरीक्षा करने के लिए एक चिकित्सा शिक्षा परीक्षा समिति का 
गठन किया था । इस समिति ने छः महीनो के अन्दर - अन्दर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को प्रस्तुत करती थी । इस समिति का कार्यकाल तीन महीने बढ़ाकार 
7 जून , 1982 तक कर दिया गया है । 
1377 GI/ 81 
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मावेश 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति चिकित्सा शिक्षा पुन 
रीक्षा समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाए । 


45 


vat . T . I, per fra 
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 
New Delhi, the 25th February, 1982 

RESOLUTION 
No. U . 12012 / 28 /81- M . E . (Pollcy).- - In pursuance of Resolution No. 
U . 12012 /28 /81-MEP), dated the 8th September , 1981, the Government of 
India in the Ministry of Health & Family Welfare had set up a Medical Educa 
tion Review Committee 10 jeview various matters set out in the terms of 
reference specified in the said Resolution , The Committce was to submit its 
report to the Central Government with 6 months. The tenure of the Commit 
tee has been extended by 3 months, uptil 7th June, 1982 . 


ORDER 


Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Mem . 
bers of the Medical Education Review Committee . 


N . N , VOHRA, Jt. Socy . 
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